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SCOTT AVIATION 
A FIGGIE INTERNATIONAL COMPANY 
Lancaster, New York 14086 
Tel: 716 683-5100 Telex: 91-394 


PRESSURE 





Alt. (ft.) mm. Hg. in. Hg. p-s.i. 
0 760.0 29.9 14.7 
500 746.4 29.4 14.4 
1000 732.9 28.8 14.2 
1500 719.7 28.3 13.9 
2000 706.6 27.8 13.6 
2500 693.8 27.3 13.4 
3000 681.1 26.8 13.2 
3500 668.6 26.3 12.9 
4000 656.4 25.8 12.7 
4500 644.2 25.4 12.5 
5000 632.4 24.9 12.2 
5500 620.6 24.5 12.0 
6000 609.0 23.98 11.8 
6500 597.6 23.5 11.5 
7000 586.4 23.09 11.3 
7500 575.3 22.65 11.1 
8000 564.5 22.2 10.9 
8500 553.7 21.8 10.7 
9000 543.3 21.4 10.5 
9500 532.8 21.0 10.3 
10000 522.7 20.6 10.1 
10500 512.5 20.2 9.9 
11000 502.7 19.8 9.7 
11500 492.8 19.4 9.5 
12000 483.3 19.03 9.4 
12500 473.8 18.7 9.2 
13000 464.6 18.3 9.0 
13500 455.4 17.9 8.8 
14000 446.5 17.6 8.6 
14500 437.5 17.2 8.5 
15000 428.9 16.9 8.3 
15500 420.2 16.6 8.1 
16000 411.9 16.2 8.0 
16500 403.5 15.9 7.8 
17000 395.4 15.57 7.6 
17500 387.3 15.20 7.49 
18000 379.4 14.94 7.34 
18500 371.7 14.63 7.19 
19000 364.0 14.38 7.04 
19500 356.5 14.04 6.89 
20000 $49.1 13.75 6.75 


PRESSURE 





Alt. (ft.) mm. Hg. in.He. P.S.le 
20500 841.8 13.47 6.61 
21000 334.6 13.19 6.47 
21500 327.6 12.91 6.33 
22000 321.0 12.64 6.21 
22500 314.0 12.37 6.07 
23000 307.5 12.11 59d 
23500 300.8 11.86 5.82 
24000 294.4 11.60 5.70 
24500 288.0 11.35 5.57 
25000 282.0 11.10 5.45 
25500 275.8 10.86 5.33 
26000 270.0 10.63 5.22 
26500 263.8 10.40 6.10 
27000 258.3 10.17 4.99 
27500 252.4 9.94 4.88 
28000 247.0 9.72 4.78 
28500 241.4 9.51 4.67 
29000 236.2 9.30 4.57 
29500 230.6 9.09 4.46 
30000 225.7 8.89 4.36 
30500 220.4 8.69 4.26 
81000 215.6 8.49 4.17 
31500 210.4 8.30 4.07 
32000 205.9 8.11 8.98 
32500 201.0 792 8.89 
33000 196.5 7.04 8.80 
33500 191.8 7.56 3.71 
84000 187.5 7.38 8.63 
84500 183.0 7.20 8.54 
35000 178.7 7.03 8.46 
35300 175.9 6.92 3.40 
85500 174.4 6.87 8.37 
86000 170.3 6.70 8.29 
36500 166.3 6.55 8.22 
37000 162.4 6.39 3.14 
37500 158.6 6.24 3.07 
38000 154.9 6.09 3.00 
38500 151.2 5.95 2.92 
39000 147.6 5.81 2.85 
39500 144.1 5.67 2.79 


40000 140.7 5.03 2.72 


PRESSURE 





Alt. (it.) mm. Hg. in.Hg. p.S.l. 
40500 137.4 5.40 2.66 
41000 134.2 5.28 2.59 
41500 131.0 5.15 2.53 
42000 127.9 5.03 2.47 
42500 124.9 4.91 2.42 
43000 122.0 4.80 2.36 
42500 119.1 4.68 2.30 
44000 116.3 4.57 2.25 
44500 113.5 4.46 2.19 
45000 110.8 4.36 2.14 
45500 108.2 4.25 2.09 
46000 105.7 4.16 2.04 
46500 103.2 4.06 2.00 
47000 100.7 3.96 1.95 
47500 98.3 8.87 1.90 
48000 96.0 3.78 1.86 
48500 93.7 3.69 1.81 
49000 91.5 3.60 1.77 
49500 $9.4 3.52 1.73 
50000 87.3 3.43 1.69 
50500 85.2 3.85 1.65 
51000 83.2 8.26 1.61 
51500 81.2 3.18 1.57 
52000 79.3 8.11 1.53 
52500 774 3.03 1.50 
53000 75.6 2.96 1.46 
53500 73.8 2.90 1.43 
54000 72.1 2.83 1.89 
54500 70.4 2.76 1.36 
55000 68.8 2.69 1.33 
55500 67.1 2.63 1.30 
56000 65.5 2.57 1.27 
56500 64.0 2.51 1.24 
57000 62.4 2.44 1.21 
57500 61.0 2.39 1.18 
58000 59.5 2.83 1.15 
58500 68.1 2.27 1.12 
59000 56.8 2,22 1.10 
59500 55.4 2.17 1.07 
60000 54.1 2.12 1.05 


60500 52.8 2.07 1.02 


PRESSURE 





Alt. (ft.) mm. Hg. in.Hg. p-s.i. 
61000 51.6 2.02 0.998 
61500 50.4 1.97 0.97 
62000 49.2 1.93 0.95 
62500 48.0 1.88 0.93 
63000 46.9 1.83 0.91 
63500 45.8 1.79 0.88 
64000 44.7 1.75 0.86 
64500 43.6 1.71 0.84 
65000 42.3 1.67 0.82 
65500 41.4 1.63 0.80 
66000 40.6 1.59 0.78 
66500 39.5 1.55 0.76 
67000 38.4 1.51 0.74 
67500 37.6 1.47 0.725 
68000 36.9 1.44 0.71 
68500 35.9 1.41 0.69 
69000 34.9 1.37 0.67 
69500 34.2 1.34 0.655 
70000 33.6 1.31 0.64 
70500 32.6 1.28 0.625 
71000 31.7 1.25 0.61 
71500 31.0 1.22 0.595 
72000 30.4 1.19 0.58 
72500 29.6 1.16 0.57 
73000 28.8 1.13 0.56 
73500 28.2 1.10 0.545 
74000 27.7 1.08 0.53 
74500 26.9 1.06 0.52 
75000 26.2 1.03 0.51 
75500 25.7 1.00 0.495 
76000 25.2 0.98 0.48 
76500 24.5 0.96 0.47 
77000 23.8 0.94 0.46 
77500 23.4 0.91 0.45 
78000 22.9 0.89 0.44 
78500 22.2 0.83 0.43 
79000 21.6 0.85 0.42 
79500 21.2 0.83 0.41 
80000 20.8 0.81 0.40 
80500 20.2 0.79 0.39 
81000 19.6 0.77 0.38 


PRESSURE 





Alt. (ft.) mm. He. in.He. p.8.i. 
81500 19.1 0.755 0.37 
82000 18.7 0.74 0.36 
82500 18.2 0.72 0.35 
83000 17.8 0.70 0.34 
83500 17.4 0.695 0.835 
84000 17.0 0.67 0.33 
84500 16.6 0.655 0.32 
85000 16.2 0.64 0.31 
85500 15.8 0.625 0.305 
86000 15.4 0.61 0.30 
86500 15.0 0.595 0.295 
87000 14.7 0.58 0.29 
87500 14.4 0.57 0.28 
88000 14.1 0.56 0.27 
88500 13.7 0.545 0.265 
89000 13.4 0.53 0.26 
89500 13.1 0.515 0.255 
90000 12.8 0.50 0.25 
90500 12.5 0.49 0.245 
91000 12.2 0.48 0.24 
91500 11.9 0.47 0.235 
92000 11.7 0.46 0.23 
92500 11.4 0.45 0.225 
93000 111 0.44 0.22 
93500 10.8 0.43 0.215 
94000 10.6 0.42 0.21 
94500 10.4 0.41 0.205 
95000 10.2 0.40 0.20 
95500 9.9 0.39 0.195 
96000 9.7 0.38 0.19 
96500 9.5 0.375 0.185 
97000 9.3 0.37 0.18 
97500 9.1 0.36 0.175 
98000 8.9 0.35 0.17 
98500 8.7 0.355 0.165 
99000 8.5 0.34 0.16 
99500 8.3 0.33 0.16 

100000 8.1 0.32 0.16 
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